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Bedienungsorgane an der Vorderseite des PM 3253 


Der HF-Multiplikator- und Speicheroszillograf PM 3253 ist ein PM 3250 mit zusätzlicher Speichervorrichtung 
und einem Multiplikator. 

Die Anleitung des PM 3253 ist durch zwei Teile ergänzt: Für die Speicherfunktion mit einem Teil des PM 3251 
und für die Multiplikator-funktion mit einem Teil des PM 3252. 


Alle zusätzlichen Teile dieser beiden Schaltungen sind in dem betreffenden Teil dieser Anleitung aufgeführt, 
ausgenommen die Textplatte des PM 3253. 


Textplatte PM 3253 - 5322 455 84012. 


